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一根钢筋破窗而入……http://www.sina.com.cn 1999年4月9日 16:34 北京晚报    4月4日下午3时20分，复兴门内大街156号院一居民家
中遭遇“不速之客”，一根钢筋从邻近的建筑工地飞出，
砸碎窗玻璃、撞开纱窗，裹挟着碎玻璃碴子落在屋里窗台
上，将正坐在窗下沙发上的女主人吓得浑身哆嗦。

    记者在现场看到，这根破窗而入的钢筋约10毫米粗、
21厘米长。用同居一院、爱“打抱不平”的郭杰的话说：
这可比子弹还厉害。所幸的是无人受伤。

    复兴门内大街156号院住有六七户人家，它北临长安
街，南面20米开外，便是施工中的远洋大厦建设工地。事
发后郭杰在工地发现两捆与肇事钢筋相同型号的长钢筋，
他猜测是工人在用钢筋剪剪断钢筋时脱手，导致这根钢筋
飞行20余米后闯入邻居家中。

    由于远洋大厦施工未设置防护网，紧临大厦的156号
院居民感到不安。去年冬天，另一住户家房顶被砖石击穿，
窟窿直径达1米，泥土石块正好落在屋里的双人床上。经
郭杰等人交涉，工地来人清走了砖土。

    郭杰说，“我们担心还会有下一次”。而这下一次还
会不会这么幸运，依旧是不伤人？从4月4日到昨天，郭杰
代表院内居民找工地交涉：一是查清事故原因；二是切实
加强防护措施。工地派人来看过两次，在156号院南屋上
方搭了一个长10余米、高2米的绿色防护网。郭杰认为，
这样的措施根本达不到防护的目的。

     